OJCIECH 


nadzorca wozów przy c. k. uprz. galic. kolei Karola Ludwik 


przeżywszy lat 51, po krótkiéj a dołegliwéj słabości opatrzony sw. Sakramen- 
tami, w dniu 14 Lutego 1500 r. przeniósł sie do wieczności. 


W żalu pozostała żona z czworgiem małoletnich dzięei, zapmsza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok w poniedziałek dnia 16 b. m. o godz. 3 popołudniu z domu pod L. 78 przy ulicy 


Starowiślnćj wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Druk W. Korn eckiege w. Krakowie. 
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